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Los Predikante.” 


Elders in hierdie uitgawe van 
ons blad publiseer ons `a besluit 
at, op die onlangs gehoue Sy- 
node van die Ned. Gereformeerde 
Kerk van die O.V.S., geneem is in 


verband met ,,los predikante”, dit 
wil sê predikante wat om 
een of ander rede verkies het 


Om nie meer aan 'n bepaalde ge- 


|| meente verbind te wees nie. Hulle 
' n geheel en al vry wees om te 


kan gaan en te kan doen net wat 
hulle verkies, Niemand het enige 
ES skap oor hulle nie. Hulle 
ort aan geen bepaalde kerk- 


y raad of gemeente en in geval van 


tug sal niemand teen hulle kan Op- 
tree nie. Dat dit `n ongewenste 
is spreek vanself, so 
ook dat dit maklik tot allerlei wan- 
praktyke kan lei. 

Dit is dan ook geen wonder dat 
die Vrystaatse Synode dit nodig 
geag het om die waarskuwing aan 
die lede van die kerk te rig. `n 
Krasse uitdrukking: ,,valse Chris- 
tusse en valse profete” word in 
verband met die waarskuwing ge- 
bruik. `n Bewys dus dat die Ned. 
Geref. Kerk van die O.V.S. ter 
dege bewus is van die gevare, wat 
daar bestaan, in die optrede van 
die  ,, selfaangestelde spesiale 
Evangeliepredikers”. Trouens die 
waarskuwing spreek van slegte 
gevolge wat alreeds ondervind is. 
sln verskillende omgewings is 
skadelike beroeringe veroorsaak”. 

Ons wil graag die Vrystaatse 
Synode komplimenteer met hulle 
optrede en met hulle tydige waar- 
skuwing. Ons hou nie daarvan 
om as ketterjaers op te tree nie en 
mense ,,uit te ruik nie”. (Ons moet 
tolerant wees. Maar as dit nodig 
word om te spreek en te waarsku, 
omdat wat gedoen word in stryd is 
met Gods Woord en gevaarlik is 
vir die geestelike lewe van die 
lede van die kerk, dan moet ons 


die moed van ons oortuiging hê. 
As dan nie gewaarsku word nie 
sal ons ontrou wees aan ons roep- 
ing en omvaardige wagters op 
die mure van Sion. 

Die onskriftuurlike uitdrukkinge 
en beweringe wat deur die mense 
gemaak word is eenvoudig ver- 
basend. 

Nie minder as drie predikante — 
sover ons weef — van die Ned. 
Geref. Kerk het hul'e al van hulle 
gemeentes los gemaak en is aou 
— soos beweer word — leiers van 
die sogenaamde A.FE.B. (Afrika 
Evangeliese Bond). 

Ons verstaan dat daar hier en 
daar ook lede van ons kerk is wat 
onder die invloed van die ,,los pre- 
dikante” gekom het. Ons wil hul- 
le graaa waarsku. Lees tog wat 
die oord `-i oor hui'e is deur Gie 
kerk waaraan iiu'te behoort er 
laat uself nie verlei nie. Die Al- 
gemene Vergadering van ons kerk, 
wat tans te Pretoria vergader, het 
dit ook nodig geag om die lede 
van ons kerk teen die beweging 
(A.E.B.) te waarsku. Is die kerk, 
wat volle bevrediging gegee het 
aan die geestelike honger van u 
voorvaders, dan nie meer goed vir 
u nie? Wees tog gewaarsku veral 
vir die vreemde wat u nie ken nie, 
wat nog nie die vuur van vervol- 
ging deurstaan het nie. Mag God 
die Heer tog by al die lede van 
ons kerk en volk die Nabotsgesind- 
heid aankweek wat uit 1 Konings 
21-3 so duidelik blyk. 
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Teologiese Opleidingsfonds. 

Onderstaande kontribusies het by 
die Administrateur ingekom as gevolg 
van die oproep vir ,Die Hervormer”. 
Ons hartelike dank word aan almal 
wat vir hierdie goeie doel bygedra 
het, gebring. Besondere lof kom toe 
aan die gemeente Eendrachf vir die 
pragtige voorbeeld wat hulle gestel 
het. Moe dit navolging vind. Hierdie 
bedraggie is egter nog maar `n drup- 





pel aan die emmer. Daar is tog seker 
nog mense in ons kerk wat 10/- oor 
het in belang van hierdie goeie saak. 
Die opleiding is die hartaar van ons 
kerk. Tye word beter, sal ons dan 
nie probeer om skouer aan die wiel 
te sit? 
J. J. Prinsloo, Skriba. 
538 Twiekenbamlaan, 
Johannesburg. 
Bygedra deur: 
Dr. Jan. J. Strydom 
Gemeente Eendracht 
Ds Hy Prinsloo dobp 9 10 
1. J. Muller, Bethal 
Ds. S. Vermooten, Pretoria 9 i0 





J 7. Joubert Parys .. 0919 

DEPT SIG AS ARE. 0 10 

jy HE H Janson re 9 f0 0 
' £9 19 6 


Beroep: Ds. P. W. Venter van Volks- 
rust na Durban, P. Maritzburg. 

Proponent C. $. v. H. Stenekamp het 
die beroep na Lichtenburg aangeneem. 

Ds. en mevr. W. J. Kemp word ge- 
luk gewens met die geboorte van 'n 
seuntjie, hulle eersteling. 

Die adres van dr. Jan J. Strydom 
sal vanaf die 16de Mei wees: p/a. 
mnr. F. J. Strydom, 1a Fifestraat, 
Bulawayo, Suid Rhodesia. 





Oordenking. 


1 KOR. 2-12. 


,Ons het evenwel nie die 
gees van die wêreld ontvang 
nie, maar die Gees wat uit 
God is, sodat ons kan weet 
wat God ons uit genade &e- 
skenk het.” 

Ons het weer Pinksterfees, die 
fees van die uitstorting van die 
Heilige Gees, die fees van alle fees- 
te gevier. Pinksterfees, die be- 
kroning van alle Christelike feeste. 
Kersfees, Paasfees, Pinksterioos is 
drie mylpale op weg na die Ewige 
Lewe. (Ons het gestaan by die 
krib van Bethlehem, ons het geE- 
staan by die kruis op Golgotha, 
maar ook gestaan in die tempel 
om getuies te wees van die uit- 
storting van die Heilige (Gees. 
Daar het ons weer gestaan om ge- 
tuies te wees van die vervulling 


2/6 Per jaar. No. 13. 


van die profesie van Joël — ,En 
daarna sal ek My Gees uitgiet op 
alle vlees.” 

Geboorte, Opstanding, Geestes- 
lewe is die drie groot lewensopen- 
barings van Jesus Christus. Ons 
kry hierin die opklem van die na- 
tuurlike lewe tot die geestelike, 
van die vlees tot die Gees. Hier- 
die derde daad van God is die be- 
vestiging, die waarmaking, die 
verheeliking van wat vooraf ge- 
gaan het. Die uitstorting van die 
Heilige (Gees leer ons eers reg 
insien die woorde en die be- 
tekenis van die koms van die 
Heiland in die vlees. Ons het 
ewenwel nie die gees van die wêé- 
reld ontvang nie. Die gees van 
die wêreld — nie dat dit juis nood- 
wendig moet wees `n Satansgees, 
'n gees van die afgrond, 'n gees 
wat enkel boos is nie; Paulus het 
hiermee `n ander teenstelling voor 
0ë. Die gemeente van Corinthe 
aan wie hy skryf het juis in ge- 
vaar gestaan om deur die gees van 
die wêreld aangegryp te word; ja 
in Corinthe veral was hierdie gees 
nie onbekend nie. Die wetenskap, 
die digkuns, die wysbegeerte het 
hier vrugbare veld gehad, en het 
opgekom uit die gees van die 
wêreld. En van hierdie gees sê 
Paulus, dat ons nie hom ontvang 


het nie. Ons het geen deel aan 
daardie gees nie. Nie dat ons 
daar niks mee te make het nie; 
ons kom daar elke dag in aan- 


raking mee, dit dreig elke dag om 
ons te oormeester. ËEn vir sover 
hierdie gees van God afkerig is, 
is hy nie alleen swak en onwetend 
nie, maar bepaald verkeerd en 
dwaas. Hieraan het ons nie ge- 
noeg nie, omdat dit van die wêreld 
is, dit voer ons dus nie op na God 
toe nie. 

Nee, sê Paulus, van hierdie gees 
kan ons nie leef nie. Hom het ons 
nie ontvang nie, maar wel het ons 
ontvang die Gees wat uit God is, 
n.l. die Gees van Waarheid, wat 
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DIE HERVORMER. 





Van adresveranderinge moet dadelik 
kennis gegee word aan Mnr. J. H. Jan- 
son, Dullstroom. Stuur ons a.u.b. ook 
die name en adresse van vriende van 
wie u wens dat hulle die blad moet kry. 
Geboorte-, verlowings-, trou- en doods- 
berigte word opgeneem teen 2/6 per 
50 woorde. 
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die wêreld nie kan ontvang nie, 
want die wêreld sien Hom nie en 
ken Hom nie, maar ons ken Hom, 
want Hy bly in ons en sal in ons 
wees. 

Ons het dus ontvang die Gees 
wat uit God is. 

Op Pinksterdag het hy openbaar 
geword in storm en vuur, in gawe 
van tale en gesondmaking. Maar 
dit was net die daarmee saam- 
gaande verskynsels. 

Dit kom nie daarop aan dat ons 
die gawe van gesondmaking sal 
hê of in vreemde tale spreek en 
ander wonderwerke doen nie, maar 
hierop kom dit aan dat God in 
ons woon met Sy Heilige Gees. 
Dat ons dus deel sal hê aan die 
Gees wat woon in die gemeente. 
Daarom bid ons ook nie om uit- 
storting van die Heilige Gees nie, 
want die Gees is uitgestort en God 
herhaal homself nie, nie in die ge- 
boorte, nie in die opstanding en 
ook in die Geesuitstorting nie. Ons 
word nie Pinkstermense deur al- 
lerhande Pinksterbewegings en — 
bidure nie, maar deur gehoorsaam- 
heid aan die gepredikte Woord. 
Paulus sê nie dat ons die Gees van 
God ontvang het om allerlei won- 
derwerke te doen nie, maar ,,SO- 
dat ons kan weet wat God ons uit 
genade geskenk het”. (Ons leer 
dus sy genadegawes ken. Die gees 
van die wêreld en die Gees van 
God. Verlang u na 'n ander gees 
as die wêreldgees, u eie gees? Wil 
u dat u gees sal ondergaan en 
Gods Gees in u kom woon? Hy 
woon in ons midde, want as die 
Gees nie daar was nie, dan was 
daar geen gemeente meer. Maar 
u moet uself persoonlik bewus 
wees, dat die Gees ook u deel is, 


sodat u nie sal vertrou op die 


wêreldgees nie. Dan kom daar 
groot vreugde in die hart, blyd- 
skap en dankbaarheid dat ons die 
Gees van God ontvang het. 


Elk heif 
aan! 


met ons een lofzang 


Gods Zoon heeft aan Gods 
recht voldaan, 
Hij heerst als eller Koning; 
Hij zendt zijn Geest, de 'Troos- 
ter, neer; 
Zingt, Halleluja! zingt zijn eer! 
't Is 't feest van Jezus kroning. 
Amen. 
E. S. Mulder. 





Rustenburg. 
Ons nagmaalviering wat oor die ma- 
week 31 Maart en 1 April gevier was, 


was 'n volslae sukses. Nie teen- 
staande die dreigende sprinkaanze- 
vaar was die opkoms uitstekend, So- 
dat die ou historiese kerkie te klein 
was om aan al die kerkgangers sit- 
plek te verskaf. 

Ons hartelikste dankbetuiging gaan 
ook uit na die verskillende afgevaardig- 
de predikante wat ons hul steun ver- 
leen het en ons gehelp het om `n suk- 
ses van die nagmaalviering te maak. 

Saterdag was die voorstelling van 
vierenvyftig nuwe lidmate, en die 
opening van die 
deur die Voorsitter, ds. J. J. Prinsloo 
van Rustenburg. Sondag was die be- 
diening van die heilige avendmaal toe 
sewe tafels bedien werd. Die bediening 
van die Heilige Doop was namiddag, 
die doopgetal was 26. Maandag og- 
gend is die werksaamhede van die 
ringsvergadering voortgesit, en uit- 
stekende werk is verrig, veral in die 
lyn van Sondagskole. 

Neem a.u.b. kennis dat ons vol- 
gende Nagmaalviering bepaal is op 
die eerste Sondag in Julie 1934. 

P. L. Nagel, skriba. 


Johannesburg-Noord. 

Die gemeente Johannesburg-Noord 
het op die 14de en 15de April 1934 
hulle derde Nagmaal gevier vanaf 
hulle bestaan. Die opkoms was be- 
sonder goed vir ons jong gemeente. 

Ds. J. J. Prinsloo van Johannes- 
burg, met die hulp van Prop. Stene- 
kamp, het die dienste waargeneem. 
Ons is baie dankbaar aan ds. Prinsloo 
vir sy opoffering en belangstelling in 
ons gemeentetjie. Sy boeiende preke 
wek altyd nuwe lewe op in die ge- 
meente. 


Ons het ook die voorreg gehad om- 


vir die eerste maal aanneming te hê 
en met die geleentheid is 18 nuwe lid- 
mate voorgestel. Ook is daar een 
kindjie gedoop en twee attestate af- 
gelees. 

Ons hoop om met die volgende Nag- 
maal, D.V., ons kerk in te wy. 

J. C. Heyneke, Skriba. 


Heidelberg. 

Hierdie gemeente het weer die voor- 
reg gehad om op 14 en 15 April Nag- 
maal te vier. Proponent van Staden 
was ons leraar behulpsaam met die 
dienste. Sy preke was ook boeiend, 
en sy oorkoms is gewaardeer. Aan 
17 kindertjies is die doop bedien. 

Vrydag aand is 64 jong mense aan 
die gemeente voorgestel. 

Vrydag het die jaarlikse basaar, wat 
deur mvr. Oosthuizen georganiseer 
was, plaas gevind. Die aansienlik be- 
drag van £650 is opgebring. Sy ver- 
dien alle lof en dank. Die kerkraad 


ringsvergadering . 


het proponent van Staden na Sy in- 
drukwekkende preke gevra om werk- 
saam te wees in Balfour en Nigel en 
omgewing. Sy Eerwaarde het die 
versoek aangeneem en sal sy dienste 
begin op Sondag, 29 April, te Balfour 
en die volgende Sondag te Nigel en 


Modderbult. 
P. G. Bekker, ouderling. 
Venterskroon. 

Vroeg al, op die mêre van die 20ste 
April het die Nagmaalgangers hulle 
tente opgeslaan onder die groot bome 
op die oever van die Vaalrivier. Die 
opkoms was groot. Vrydagaand was 
die gemeente in die huis van broeder 
Schoeman besig gehou met een van 
ons pragtige Afrikaanse toneelop- 
voerings. Die opbrings is gegee aan 
die kerk. Die spelers dra ons harte- 
like dank vir hulle bydrae en ook vir 
die opofferings met die aangename 
voordrag. Saterdag voormiddag was 
basaar, ook daar was 'n gees van 
vrygewendheid onder die publiek. Die 
gemeente het die grote voorreg gehad 
om twee van ons predikante in hulle 
midde te hê, n.l. leraar ds. P. J. d. 
Venter en ds. v. d. Berg. Die besoek 
van ds. v. d. Berg word hoog gewaar- 
deer. Saterdag namiddag - met die 


voorbereidingdiens is 14 jonge lidmate. 


tot die gemeente bygevoeg. Sondag 
voormiddag is 5 tafels bedien. Met 
die namiddagdiens is ook 4 kinders 
gedoop. Die Woord van die Heer is 
om die beurt, met diepe erns, deur 
Sy twee diensknegte tot die gemeente 
gebring. Die stemming waaronder 
die gemeente was, met die preke, kon 
opgemerk word dat daar tere snare 
van die hart aangeroer is. Dit is 
seker dat met hierdie Nagmaal deur 
die preke van die twee leraars boom- 
pies in die harte geplant is wat sal 
vrugte dra tot bekeering. Dank aan 
die twee diensknegte vir die bood- 
skappe wat hulle aan die gemeente 
gebring het. Ook word aan ds. v. d. 
Berg die verdere seën van die Heer 
toegewens op sy werk in die nuwe ge- 
meente en in die Potchefstroom Ring. 

H. M. J. v. Vuuren, skriba. 


Klerksdorp. 

Klerksdorp gemeente het Nagmaal- 
vierings gehou 7 en $ April. Vrydag, 
die 6de, was ons kerkbasaar wat £200 
opgebring het. Drie Vrystaatse wyke 
en een Transvaal wyk kon nie saam 
met ons basaar hou nie en sal hulle 
later in hulle wyke basaars hou. 

Vrydagaand het ds. P. J. J. Ven- 
ter die eerste diens gehou. Met die 
voorbereidingsdiens is 15 jongmense 
bevestig as lidmate. 

Saterdagaand het ds. Venter weer 'n 
kort diens gehou en daarna is gemeen- 
tevergadering gehou waarop die jaar- 
verslag behandel en goedgekeur is, as 
ook is 18 ouderlinge en diakens her- 
kies, waarvan 4 gekies is. 

Sondagmêre was ds. P. $. Grobler 
van Krugersdorp teenwoordig om ons 
leraar te help. 

Ds. Venter het toe Sondagmêre vir 
die jongmense diens gehou in die 
skoolgebou. Die deurkollekte by die 
diens, £1.5.2, is vir ons Weeshuis ge- 
gee. 

Ds. Grobler het al die dienste Son- 
dag waargeneem. Vier groot Nag- 
maaltafels, waaraan aangesit het goed 
300 lidmate, is om die beurt bedien. 

Die vyfde tafel was vir die nuwe 
lidmate en was bedien deur ds. Ven- 


geval nie— 




































































NEERSLAGTIG DEUR 
AKUTE SUURHEID 


Daar kan seker geen twyfel y 
oor die doeltreffendheid van 'n 
vir suurheid wat So'n perman 
verligting gee as in hierdie vrou s 


slik het baie jare lank gely aan s 
heid in verskillende vorms”, sk 
SY. sfindelik het dit so akuut 
word dat ek elke mêre ontwaak 
n brandende pyn en baie neersla 
Toe probeer ek Kruschen Salfs e 
uitwerking was wonderlik. Die 
het verminder en die aeerslagtig 
verdwyn. Van toe af neem ek d 
liks Kruschen. Dit was omtreat 
jaar gelede en die Kruschen ve 
nie sy krag nie. Dit het meer 
doen as net tydelik voordeel ta 
strek — dit het na 'n jaar of 
volledige verligting meegebring, 
die brandende pyn het verdwyn.” 
(Mej.) E. M. H. 

Kruschen het hierdie uitwer 
omdat dit die suur neutraliseer, a 
pyn daaruit weg neem en dié uit 
liggaam dryf. En deur die or 
so te versterk dat dit hul werk 
voorkom dit dat suur weer op 
Daarna verdwyn die naar gevoel j 
maaltye. Ms 





ter. Sondagmiddag is deur ds. Vent 
19 kinders gedoop. Sondagmêre j 
10 attestate afgelees van lidmate di 
tot ons oorgekom het. 1 
Ons opkoms was besonder gro 
Die twee leraars het baie ernstig 
aangenaam gepreek. Die geme 
het dit geniet en ons hoop van 
dat dit in goeie grond geval 
dat dit hondertvoudige vrugte sa 
lewer. j 
Ons dank ds. Grobler nogma 
sy oorkoms na ons. Ons vo 
Nagmaal sal gehou word die 
Sondag in Julie e.k., en die vo 
kerkraadsvergadering die 5 Mi 
as wanneer verslag gegee sa 
van die verkoop van die kerkhb 
dan tenders gevra sal word vir 
bou van `n gallery en kerkbanke. 
Onse leraar sal op versoek van d 
kerkraad in Juniemaand elke h 
sin besoek met die doel om van elk 
lidmaat 'n spesiale mielieskollekte | 
vra. Ons hoop van harte dat d 
groot opoffering van ons leraar. 
buitegewone sukses sal wees. 
Ons gemeente het met die nabetrag 
tingsdiens, in `n stil gebed, voldoe 
aan die versoek van die Alg. Kom 
missie om die Heer te vra die skri 
kaanplaag tog genadiglik afteweer 
Nico. J. Campher, 
Waterberg. 
Die gemeente van Waterberg hé 
weer 'n ander geskiedhardige mylpad 
in haar geskiedenis behaal. Cp 2 
Maart 1930 het sy haar eerste Herde 
en leraar, wat die eerste bande va 
liefde tussen gemeente en pastorie so 
1ê, verwelkom en op 15 April 1934 
moes daar weer van hom en gesin al 
skeid geneem word. Waterberg is du 
nou weer vakant. Ons kan nie andel 
as om Sy WelEerwaarde nogmaals | 
verseker van ons aller hartelikste dan 
en waardering vir wat hy sowel a 
mev. ds. v. d. Berg vir ons gedoen hel 
Mag die Heer dit alles met sy onmis 
bare seën agtervolg. 
Die opkoms van die gemeente wa 
verbasend goed. Op die Kerkplei 
was daar bykans vir geen wa meë 
plek gewees nie. Die kerkgebou wê 
met al die verrigtinge stampend vol 
soms moes mense teleurgesteld om 
draai, omdat daar nie meer plek wa 
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Vrydagaand is 'n Basaartjie in die 
Stadsaal gehou. Almal het die onder- 
neming goed ondersteun. Jammer was 
dit dat daar so min goed was om 
te verkoop, want die tafels was, 'n uur 
nadat die Basaar geopen was, leeg. 
Almal wat meegehelp het om die som- 
metjie van £80 in te samel, verdien 
ons lof en dank. Spesiaal wil ons 'n 
woord van dank rig aan die Basaar- 
komitee en aan die sustervereniging. 

Saterdagaand is 89 nuwe lidmate 
voorgestel. Dis 'n rekord vir die ge-—- 
meeente van Waterberg. Saterdag- 
oggend is 8 tafels bedien met 'n ge- 
middeld van 75 lidmate per tafel. 
Sondagmiddag is aan 287 kindertjies 
die Heilige Doop bedien. 

Sondagaand het Sy WelFerwaarde 
ds. P. v. d. Berg sy afskeidsrede ge- 
hou en wel na aanleiding van Psalm 
9:12: Welgeluksalig is almal wat by 
Hom skuil.” Ons is hom dankbaar 
vir sy laaste inspirerende en boeiende 
boodskap uit Gods Woord. 

Nadat die slotsang gesing is en 
die seënbede uitgespreek was, is ds. 
en mevr. v. d. Berg deur Sy WelEer- 
waarde ds. W. J. Kemp, ons konsu- 
lent, versoek om voor die kansel plek 
in te neem. Nadat almal hartelik ver- 
welkom was het sprekers opgetree 
namens die Ned. Herv. of (ieref. Ge- 
meente van Nylstroom; die Nyl- 
stroomse Skool; die Nrylstroomse 
Skoolkommissie:; die Nylstroomse 
Dorpsraad; die Ludwig Field Arme 
Fonds; die Nylstroomse Skoolkoshuis- 
bestuur en die kerkraad en gemeente. 
'n Adres en geskenk is namens die 
kerkraad en gemeente deur br. S. d. 
Botha aangebied. Ds. v. d. Berg het 
passend op al die toesprake en adresse 


geantwoord. 


Ons is Sy WelEerwaarde ds. Kemp 


` baie dank verskuldig vir sy oorkoms 


en vir sy gewaardeerde hulp en 


leersame boodskappe aan ons gebring. 


Dis besluit om in Januarie 1985 


weer te beroep. 


Op die derde Sondag van Julie sal 


D.V. op Hoornbousch (in die Skool- 


gebou) Nagmaal bedien word; en te 
Nylstroom weer op die tweede Son- 
dag van Augustus 1934, en wel deur 
ons konsulent ds. W. J. Kemp. 

S. J. Botha, skriba. 


Wolmaransstad. 

Nagmaalsviering te Wolmarans- 
stad het op 14 en 15 April 1934 plaas- 
gevind. Ds. P. $. Grobler en propo- 
nent Coetzee het die dienste waarge- 
neem. Hulle preke was boeiend en 
leersaam. Proponent (Coetzee word 
hartelik bedank deur die kerkraad en 
gemeente vir sy oorkoms wat hoog 
gewaardeer word. Ons het `n beson- 
der groot opkoms gehad. 'T72 waens 
was op die kerkplein, 54 jong lid- 
mate werd tot die gemeente toege- 
voeg. Aandoenlik was dit toe Com. 
Cornelius Grobler sy ou vrou op ʼn 
stoel die kerk inbring. Haar twee 
bene is afgesit en welk `n voorreg om 
weer in die huis van die Here te 
kom en aan die tafel van die Heiland 
te sit. Ons vroue-basaar het die aan- 
sienlike sommetjie van £108.15.0 op- 
gebring. Ons het `'n tafelkollekte 
Saterdagaand gehad wat £245 opge- 
bring het. Met Julie-Nagmaal sal ons 
'n basaar hou om ons skuld af te be- 
taal. Daar word ook 'n kommissie 
uit die kerkraad- en gemeentelede 'be- 
noem om voor Julie-Nagmaal planne 
te beraam en advies te gee hoe om 
ons kerk groter te maak en dan met 
Julie-Nagmaal rapport in te dien. 
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Ons kerkraad en gemeente is genood-die tyd byna nie afwag om hom weer 


saak om die kerk groter te maak; 
want die gemeente het groot vooruit- 
gegaan en bloei by die dag onder die 
bekwame leiding van ds. P. $. Grob- 
ler. Ons wens is dat die liewe Heer 
hom `n lang gesonde lewe mag gee 
in sy diens. 
L. J. Fouché. 


Johannesburg. 

Op 7 en 8 April het die gemeente 
Johannesburg weer Nagmaal gevier. 
Die opkomste was so groot as nog 
nooit tevore nie. Blke moontlike plek 
in die kerk was beset, selfs op die 
trappe van die galerye en preekstoel 
het mense gesit, en waar daar vir ʼn 
stoel plek was, het die ywerige koster 
gesorg dat iemand plek kry, terwyl by 
die deure en vensters ook nog groot 
getalle staan en luister het. 

Agtensestig nuwe lidmate is voor- 
gestel en tien nagmaaltafels is be- 
dien. Al die dienste is waargeneem 
deur die Pastor Loci, behalwe Sondag- 
aand, toe ds. J. J. Prinsloo van Rus- 
tenburg, die diens waargeneem het. 

Daar is blyke van groot vooruit- 
gang in ons gemeente, nie net alleen 
te oordele aan die goeie opkomste by 
elke diens nie, maar ook aan die groot 
belangstelling in die bou van die nuwe 
kerk. Daar word hard gewerk vir die 
kollekteer en insameling van gelde vir 
die groot ideaal. Die Sondagskool- 
kinders het alreeds gesorg vir vol- 
doende fondse vir die aankoop van `n 
nuwe klok, en die susters is hard en 
ywerig besig met die insameling van 
fondse vir die preekstoel. Almal sien 
met verlange uit na die dag wanneer 
daardie groot ideaal verwesenlik gaan 


word. 
W. G. Smit. 


Delmas. 

Die gemeente het op 31 Maart en 
1 April een van haar grootste Nag- 
male gevier sinds haar bestaan, wat 
seker te danke is aan proponent 'G. 
Coetzee, wat so ywerig vir een maand 
gearbei het in die gemeente, waarvoor 
ons hom nie genoeg kan dank nie. 

Proponent Coetzee het ook ons kon- 
sulent ds. J. J. Prinsloo (G.seun) ge- 
help met Nagmaal en vyf tafels is 
bedien. Die preke van beide dominees 
was boeiend en inspirerend en daar 
bestaan geen twyfel dat elkeen wat 
wou luister met 'n verkwikte siel 
huiswaarts gekeer het. 

Met die geleentheid is 12 nuwe lid- 
mate aangeneem en 4 kindertjies ge- 
doop. 

Deur die ywerigheid van die susters 
met hulle basaar en 'n klein spesiale 
kollekte was die kerkraad bevoorreg 
om banke aan te koop vir die kerk wat 
vir 887 lidmate sitplek verskaf. 

Mens staan verstom oor die finan- 
siële vooruitgang van ons gemeente 
wat die kerkraad gesterk het om 
binne 12 maande 'n kerk kompleet te 
bou en meer dan genoeg banke in te 
sit vir die oomblik, met 'n oortrokke 
balans in die bank van nog geen £800, 
wat die kerkraad hoop om met meer 
as die helfte te verminder teen die 
einde van September. Die kerkraad 
wil hulle self die eer nie toe eien nie, 
maar erken ,,dit is deur werking van 
Hoër Hand”. 

Onder al die gemeentes is ons ook 
bevoorreg om een van die gelukkiges 
te wees wat geen duit aan die wedu- 
we en Algemene Fondse skuld nie. 

Op 138 Mei sal proponent (Coetzee 
weer vir ons kom diens hou; ons kan 


in ons midde te hê nie. 

Ons eersvolgende Nagmaal sal ge- 
hou word op 15 Julie. Ons twyfel nie 
dat daar weer `n baie goeie opkoms 
sal wees. 

S. M. van Dyk, skriba. 


Ermelo. Cns gemeente het weer die 
voorreg gehad om op die 8ste April 
Nagmaal te vier. 


Die opkoms was baie goed, die 
kerkplein was vol met tente. 
Saterdag het ons ons jaarlikse 


basaar gehou. Daar was maar min 
goed maar 'n goeie gees het onder die 
mense geheers. 

Die opbrings van die basaar was 
£364. As die gemeente so vol hou om 
die kerk by te staan, dan sal ons binne 
twee jaar ontslae wees van die skuld. 

Dan hoop ons ook om ons kerk by 
daardie tyd te vergroot, want ons vind 
dit nou al te klein. 

Ds. Oosthuyzen van Heidelberg was 
hier behulpsaam gewees. Al die preke 
van die twee predikante was boeiend 
gewees. . 

As afgevaardigdes na die Algemene 
Vergadering is gekies ouderlinge L. 
G. van Rensburg en Nico Wolmarans. 

BR KEIv R 


Johannesburg-Noord. 

Hierdie gemeente gaan haar kerkge- 
bou inwy op die 16 Junie. Alle be- 
langstellendes word vriendelik uitge- 
nooi vir die plegtigheid. Ons konsu- 
lent, ds. Oosthuizen van Heidelberg, 
is gevra om die 'inwydingsrede te 
hou op Saterdag, 16 Junie, om 8 uur 
n.m. 

Op Vrydagaand, die 15e, sal daar 
`n braaivleisaand gehou word op die 
kerkgronde, en Saterdag sal daar 'n 
basaar gehou word. 

Sondag, die 17e Junie, sal dit Nag- 
maal wees. 

J. Heyneke, skriba. 


Makwassie. 

Die Ned. Herv. Gemeente Makwas- 
sie was 28 April in feesgewaad met 
die aankoms van ds. van den Berg, 
ons nuwe leraar. 'n Aantal moter- 
karre het die ds. omtrent 6 myl uit 
Witpoort ontmoet en by die dorpshek 
het `n perdekommando gewag. 

Sy Eerw. het toe `n perd bestyg en 
stadig het die stoet hul na die pastorie 
gewend, waar die gemeente gewag 
het. Ps. 146 vers 1 is deur die ge- 
meente gesing. 

Daarna is ds. en mevr. van den Berg 
aan die gemeente deur ds. Venter 
voorgestel. Ds. Venter lees 'n adres 
voor en vervolgens het verskeie spre- 
kers opgetree. 


Ligte verversings is by tussenposes 
verskaf. O. a. was teenwoordig die 
predikante van die Ned. Herv. of Ge- 
ref. Kerk van lLeeuwdoornstad en 
Wolmaransstad; `n ouderling van die 
Wolmaransstadse Ned. Herv. (Gemeen- 
te, asook dr. Fourie. 

Saterdagaand het ds. van den Berg 
sy intreepreek gehou en die bevesti- 
gingsrede is deur ds. Venter gehou. 
By die bevestiging was teenwoordig 
ds. Pretorius van lLeeuwdoornstad, 
verder di. Prinsloo, Kuhn, Poën, Ven- 
ter, dr. Fourie en afgevaardigdes van 
die Bloemhof en Wolmaransstadse 
Herv. Gemeentes. Ook die Geref. Ge- 
meente Makwassie was verteenwoor- 
dig deur ouderling Botha. 

Sondagmêre met Nagmaal het ds. 
Kuhn gepreek; 17 tafels is bedien. 





Schultis, Schwar & Ko. 
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MP. 


Invoerders en Fabrikante van 
Juweliersware, Horlosies, Klokke, 
sElectro-Plate”, Nagmaal-sette, Doop- 

bekke, Kerkklokke en Belle ens. 


Gesigskundige. 
Reparasies in ons werkplaas uit- 
gevoer. 

FOON 324. POSBUS 322. 








Nederlandse Brand Assuran- 
sie Maatskappy 
sDe Salamander” van : 
Amsterdam. 


Spesiale verlaagde tarief vir Kerk 

Eiendomme. — 1/8 per $100 vir één 

jaar. 5/- per £100 vir vyf jaar. Alle 

skade veroorsaak deur Weerlig, gedek, 
ook al is daar nie brand nie. 


Pretoria, P.K. Bus 788, 
29 Kerkplein. 


TAYLOR & GEERLING, Hoofagente. 





'n Miljoener se 
Raad 


sMVense koop goed wat hulle help,” 
sê Henry Ford, die groot motor- 
fabrikant. Daarom is dit dat mense 
25 jaar gelede ZINK PYN 
SPECIFIC (Kloktoring Merk) 
gekoop het, en dat meer en meer dit 
elke jaar koop—omdat dit die vol- 
gende streel en genees: 


Sinkings Hoofpyn Tandpyn 
Oorpyn Gesigpyn Rumatiek 
dig Lendepyn Heupitg 
Rugpyn lInfluensa Verkoue ens. 


Verligting Binne Vyf Minute 

Mev.H. V. V., Standerton, skryf: 
Ao Pyn Specific was 'n dokter 
self. 

Mnr. E. R., Durban, skryf: , Ek 
het wonderlike baat gevind. Stuur 
asseblief twee bottels aan mnr. ; 
Londen, vir Rumatiek. 

Mev. V. D. B. Greylingstad, 
skryf : Het vyf maande lank aan 
Sinkings en Tandpyn gely. (Genees 
deur twee bottels Zink Pyn Specific. 

Mnr. H. F., Potchefstroom, het 
Vir meer as 'n jaar aan 'n pynlike 
been gely. (Geen ander medisyne 
het verligting gebring nie. (Genees 
deur twee bottels Zink Pyn Specific. 
Waarom Sou U Ly? 

Koop Vandag 'n Bottel. 


ZINK-PYN 
SPECIFIC 


(Kloktoring Merk) Geregd. 
Prys 3/6 oral. Oor die Pos, 4/-. 
Eienaars: Gesondheids Medicijn 
Mi, Aptekers, Adelaide, K.P. 
EE VEE LIGA N OER 








Sondagnamiddag is aan 96 kin- 
dertjies deur ds. van den Berg die 
Heilige Doop bedien. By al die diens- 
te het dit geblyk dat die kerk hope- 
loos te klein is: 86 waens was op die 
kerkplein terwyl Sondagoggend karre 
en moters bygekom het. 

Die basaar saam met die diakens- 
kollekte het £300.14.5 opgebring. 

Die gemeente is nou vol moed en is 
bly om 'n eie predikant te hê. Die 
donkerwolk van herderloosheid 1ê deur 
die grasie Gods agter die rug. 

Ons wil die verskillende predikan- 
te vir hul opofferings en belangstel- 
ling bedank; ons waardeer dit! Ds. 
Venter verdien alle lof vir sy dienste, 
wat hy aan hierdie gemeente bewys 
het. 

Lank sal ons nog aan hom dink; 
waar hy ywerig die laste van die ge- 
meente gehelp dra en haar geestelik 
gelei het. 

J. A. du Toit, ouderling. 


Messina. 

Die Ned. Herv. Kerk, (Gemeente 
Messina, het op 5 en 6 Mei 1934 ba- 
saar en Nagmaal gehou. Daar was 
9 kinders gedoop deur ds. W. J. 
Kemp. Met alle dienste was die kerk 
vol, baie belang is in die basaar en 
kerk gestel. Die basaar het so wat 
£30 opgelewer. Dis goed vir die paar 
mense. 

Die ds. het die finansiële posiesie 
van die gemeente aan die gehoor ver- 
duidelik en almal is tevrede. 

'n Sterk komitee van mans en 
vroue is saamgestel vir die volgende 
basaar wat gehou sal wêrd. 

Op Vrydag, 18 Mei e.k., sal hier op 
die markplein `n braaivleesaand ge- 
hou word vir fondse vir die gemeente. 
Almal is welkom. 

Die geemente wens ds. en mevr. 
W. J. Kemp geluk met hulle seuntjie 


wat gebore is; ons bede is dat die Here. 


hulle en vir hom sal help en seën. 
CG. J. Koen, skriba. 


Trichardsfontein. 


Die gemeente het weer Nagmaal ge- 
vier op 15 April Die opkoms was 
so goed dat ons Sondagmêre binne en 
buite dienste moes hou. Dienste is 
gelei deur ds. Dreyer van Standerton, 
en ons plaaslike leraar. Die oorkoms 
van ds. Dreyer was gewaardeer veral 
in die leiding en lig wat hy aan ons 
gegee het deur aan ons te verduide- 
lik die ware beginsels van ons her- 
vormde kerk. Die gemeente het Vry- 
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dagaand 'n tiekieaand gehad wat ook 
suksesvol was en die mooi som van 
£49 opgebring het. Met die gemeen- 
te van 'Trichardsfontein gaan dit on- 
der omstandighede goed. Die gesaai- 
de is ook goed. 

C. V. Louwrens. 


Schweizer-Reneke. 

Die gemeente Schweizer-Reneke het 
weer op die 14 en 15 April Nagmaal 
gehad. Die opkoms was baie goed. 
Met al die dienste was die kerk stamp- 
vol. Ons konsulent ds. Erasmus was 
hier om die plegtighede waar te- 
neem. Daar is 16 jonge lidmate tot 
die gemeente toegevoeg. 4 Kindertjies 
is gedoop en 138 lede is met assistate 
oorgekom. Die preke was almal 
boeiend, net jammer ons kerkie word 
heeltemal te klein. Die gemeente sal 
maar moet uitspring om groter te bou. 
Die gemeente sal so die Here wil weer 
die derde Sondag in September Nag- 
maal hê. Die opbrings van die kol- 
lektes was £54.4.9 wat besonder goed 
is vir so'n klein gemeente. 

Jan Wyngaardt, skriba. 


Zeerust. 

Op die 21ste en 22ste April 1984 het 

ons gemeente weer die voorreg gehad 
om Nagmaal te vier onder leiding van 
ons konsulent ds. Daniël F. Erasmus 
van Ventersdorp. 
Die preke van die leraar was boeiend 
en leersaam. Die opkoms op Sondag 
was goed, ons kerk was goed vol. 34 
jonge lidmate is aan die gemeente 
toegevoeg. 6 Nagmaaltafels is be- 
dien en aan 192 kindertjies is die Hei- 
lige Doop bedien. 

Ons eersvolgende Nagmaal sal ge- 
vier word, so die Here wil, op die 
vierde Sondag in Julie a.s. 

A. S. Pretorius, skriba. 


Dullstroom. 


Die gemeente Dullstroom het Nag- 
maal gevier op 14 en 15 April 1934. 
Die opkoms was goed. By al die 
dienste was die kerk vol. Ons was 
so gelukkig om gedurende die fees- 
viering ds. Brandt in ons midde te 
hê. 24 Nuwe lidmate is Vrydagaand 
aangeneem en Saterdag voorgestel. 
Ons het ook 'n vrouebasaar gehad, 
wat as altyd 'n sukses was. `n Ver- 
blydende teken is dat hierdie keer die 
gemeentevergadering beter as ooit by- 
gewoon is. Moontlik het die betere 
verligting in die kerk daartoe byge- 
dra. Sondagmêre is daar 5 tafels om 








die beurt bedien deur ds. Ras en ds. 
Brandt. Beide predikante het die ge- 
meente gestig deur hulle ernstige 
preke en met dankbareharte is ons 
mense Maandagmêre huis toe. 

J. C. Zwagemaker, skriba. 


Lichtenburg. 

Op die 21 en 22 April het die ge- 
meente weer die vorreg gehad om 
Nagmaal te vier onder leiding van 
ons konsulent dr. H. Fourie. Die op- 
koms was buitengewoon want die 
kerk kon nie al die mense bevat nie 
sodat Sondagmiddag 'n diens vir die 
kinders gehou moes word. 36 waens 
was op die kerkplein wat lang laas 
gebeur het. 18 Kinders is aangeneem 
en 7 is gedoop. 7 Tafels is bedien. 
Verder het die gemeente die kerkraad 
opdrag gegee om te beroep. Propo- 
nent Steenkamp is met `n grote meer- 
derheid beroep as herder en leraar. 
Ons bede is dat hy die beroep sal aan- 
neem. Ook is daar volgens groslys 
`n grote deel van die kerkraad weer 
herkies, uitgenome ouderling C. J. Bo- 
denstein, die weëns ouderdom en ook 
deur liggaamomstandigheid verplig 
was om sy bediening neer te 1ê. Daar 
broeder Bodenstein die gemeente ruim 
30 jaar gedien het as ouderling gun 
ons hom die rus. In sy plek is ge- 
kies die broeder P. Minnaar. 

Ook is die broeder D. P. J. v. Schalk- 
wyk gekies as skriba daar die skriba 
bedank het omdat hy te veel kantoor- 
werk het. Ons is mnr. van Vuuren 
dankbaar vir sy dienste. Verder is 
die gemeente met versterkte harte na 
huis deur die indrukwekkende preke. 

C. L. Engelbrecht. 


Brakpan. 


Op 28 en 29 April had ons weer die 
voorreg om die Heilige Nagmaal te 
vier. Die opkoms was met al die 
dienste buitegewoon goed, en ons 
leraar ds. M. M. Grobler het al die 
dienste waargeneem. Saterdagaand 
met die voorbereidingdiens het 19 
jonge lidmate belydenis van hulle ge- 
loof afgelê. Na die diens had ons ge- 
meentevergadering. Die afdeling Wit- 
poort en Withok wat altyd deur een 
ouderling en diaken bearbei was, is 
nou in twee wyke verdeel. As ouder- 
ling vir die nuwe wyk is toe deur die 
gemeente gekies die broeders W. F. 
van der Westhuizen, A. CO. Greyling 
vir diaken. Tn wyk IV Brakpan is 
broeder M. J. Grobler gekies vir dia- 
ken in die plek van diaken G. J. van 
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LAAT U Oe 
NOUKEURIG 
TOETS 


As U onderhewig is aan Hoffpyn, 
Tranerige Oë of Oogspanning as 
gevolg van lees, raai ons U aan 
om U Oë dadelik te laat toets. 
Ons wetenskaplike, nuwerwetse 
middels en deskundige kennis 
sal U verseker van algehele 
bevrediging. 

As U enigsins twyfel omtrent U 
Oë, maak nou 'n bestelling. 


FEE 2333. 
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Let Wel! 


Die enisste 
Adres: teenoor 
MILLARS, 


Kerkstraat 


As daar iets verkeerd is mel 
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gaan dan gefus na 


Mnr. J. L. SAK 


die welbekende Gesigspesialis, wie u die beste 
raad sal gee, en ook die beste BRILLE wat 
oek Ee kennis kan aanbied. 











30 Mei 1 


As die nag op sy donkerste is is da 
is dagbreek naby. 
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“NER VDEX 

is vir die senulyder 
,dagbreek na 'n donker nag! 
U verswakte senustelsel veroorsag 
dikwyls honderd maal meer lydin 


N 
dan enige liggaamlike pyn en gaan 
dikwyls gepaard met liggaamlike p j 


As u enige van hierdie merkteken 
in Uself gewaar, probeer dadelik d 
laaste saamstelling deur die weten 
skap bewerkstelling. 

DR. DONALD SE “NERVDEX?” 
vir senuwees en maag. Prys 3/- e 
5/6 van alle Aptekers en Winkels ol 

POSVry van 
DR.DONALD SE GENEESMIDDELS 
P.K. Bus 875. — Pretoria. 


“Nervdex” giet 'n stroom van ge 
nesende krag deur die bekwaald 

SenIwees, 
Ons sal verblyd en dankbaar wees 
van u te verneem wat u onder- 
vinding was by gebruik van 

“ Nervdex”. 


Smith & Bronkhorst. 


Eienaar-—H. P. LEIBBRANDT. 





MARK.- EN KOMMISSIE-AGENTE 
LEWENDE HAWE VERKOPERS. 


Ons doen vir 35 jaar besigheid 
op die Pretoria Mark. 


Afrekening dieselfde dag van verkoop 


Ons Bankers is Standard Bank, 
Kerkstraat Oos Tak. 


Ong verkoop uit die hande as mark- 
pryse te laag is. 


Skryf ons vir versendingkaartjies. 


Markgeboue, Pretoria. 
Foon 3003. P.K. Bus 494 


OË 


F.B.O,A. 
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Probeer ons vir 
Wit Wolkomberse, dubbelbed-grootte 


Bruin Wolkomberse, 60/80 dUIM .... ie ie oes me 
Bruin Wolkomberse, 56/80 duim 
Grys Wolkomberse (Waverley), enkelbed- 


Oar 


Probeer ons vir Manel Pakke. 


Eerste Klas Manelle, 35/-. 
Pik swart en gewaarborg om nie te verblyk nie. 


Swart Broeke 17/6; Swart Onderbaadjies, 10/6. 
Dit meen dan vir die Manel Broek en Onderbaatjie $3.3.0. 
Skryf vir monsters en maatvorms. 


Mams Khaki Werks-broeke 











Bioolte ee ees Beurs eers ea eet wens ees AE 11/6 $ || Mans Khaki Werks-broeke .. .. 

Lig-bruin Wolkomberse (Waverley), enkelbed- EE Goed gemaak. posvry. 
GUE EER MOE EE - 

N ed GEMAAK DEUR SUID-AFRIKANERS. Man's Eerste Klas Khaki-Hemde . A /] 

 NTRAVELLING RUGS”, seed. 7/6 Groot gemaak. pOSVry. 

# Lig-bruin Katoen-komberse, 50/70... oe me 5/6 MEET EE 5/11 

| Donker vaal Katoen-komberse, 60/80... .... 6/6 6 Maande gewaarborg. pOSVry. 








Goodman Bros. Bept. 
78 en 80 Kerkstraat Wes. Pretoria. Bus 491. 


Langsaan die President se ou woonhuis, Kerkstraat Wes, Pretoria. 


Goodman Bros. Bept. 
78 en 89 Kerkstraat Wes. Pretoria. Bus d9l. 


Langsaan die Preaident se oue woonhuis, Kerkstraat Wes, Pretoria. | 
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der Bank wat binne kort vertrek na 
Springs. Sondag met die nagmaals- 
viering was die kerk stampvol. Ses 
| tafels is die Heilige Avondmaal aan 
: bedien. Die prediking van ons dominé 
| was met al die dienste boeiend en 
) emstig. Ook hier te Brakpan, waar 
alles woel en jaag is die vooruitgang 
| van ons gemeente merkbaar. Die ge- 
| meente het so gegroei dat die kerk- 
` raad dit nodig geag het om op twee 
plekke Nagmaal te vier te Brakpan 
en Springs. Ons Hervormdes is baie 
bly dat ons dominé getrouwd is en in 
| die pastorie woon. Mevr. ds. Grobler 

is ook `n ywerige arbeidster onder die 
| gemeente. Sy is ook een van die onder- 
wyseresse in ons Sondagskool. 

J. $. Marais, skriba. 









BEE 


Sondagskoolkongres van die 
Hervormde Kerk. 


Hierdie kongres, die eerste van sy 
soort in die geskiedenis van ons Her- 
| vormde Kerk, is op 4 en 5 Mei op 
Pretoria gehou onder voorsitterskap 
van prof. dr. B. Gemser. Sy Eerwaar- 
- de het laat sing Ps. 25:2 en 4 en ge- 
| lees Matt. 18:1-17 en daarna geopen 
met gebed. 

Na al die afgevaardigdes verwelkom 
te hê, word op gewys hoe die ver- 
houding van Jesus was teenoor die 
kinders. Na aanleiding van vers 7 is 
gewys op die volgende ,struikel- 
blokke”: 1. Godsdienstige dwang son- 
der liefde; 2. Net maar dreig met 
Gods straf; 3) Slapheid en nalatig- 
|| heid in opsoek van kinders; 4. On- 
|| kunde omtrent dit kindersiel en haar 
sondige neigings. Die kindersiel is ʼn 
kosbare maar bedreigde kleinood. 

Die pastor loci heet al die afgevaar- 
digdes van harte welkom namens 
kerkraad en gemeente. Behalwe uit 
Noord-Transvaal was byna alle ge- 
meentes teenwoordig as volg: 

Potchefstroom 5, Venterskroon 4, 
Ermelo 2, Zeerust 1, Volksrust 2, Jo- 
'| hannesburg 4, Witbank 2, Wolmarans- 
) stad 1, Bloemhof 1, Ventersdorp 1, 
Dullstroom 1, Groot Marico 1, Zwart- 
Tuggens 1, Pretoria Noord 18, Das- 
poort 5, Losberg 2, en die volgende 
predikanten: prof. Gemser, di. S. Ver- 
mooten, J. J, Prinsloo, P. J, Smit, E. 


S. Mulder, W. P. J. Poën, ds. Brandt, 
die `n onderwerp sou inlei, was deur 
ongesteldheid verhinder. Ds. Th F. F. 
Dreyer het `n telegram van seënwens 
gestuur, asook die kerkraad en son- 
dagskool van Potchefstroom. Alte- 
saam dus 57 afgevaardigdes: nie `n 
groot getal nie, maar verteenwoordi- 
gend, waaronder veel ring- en ge- 


 meente-superintendente. 


Ds. W. P. J. Poën lei die onderwerp 


in namelik: ,,Die doel van die Sondag- 


skool”. 
saamgevat: 


Dit word korteliks 
Om 'Gelowige, 


aldus 
God- 


vresende en loyale lede te kweek vir 
die koninkryk der Hemele en vir die 


hervormde kerk in die besonder, m.a.w. 


om die kinders voor te berei om een 


dag hulle drie lidmaatbeloftes na te 


kom. Of: Geloof — Bekering — Hei- 


ligmaking. Omdat die doel is: 1. die 
geloofswaarhede te verduidelik; 9. die 
christelike lewe te vorm, en 8. rigting 
te gee aan die werksaamheid van die 
Christen, moet in die Sondagskool on- 
derwys word in 1. Geloofsleer — Sede- 
leer en Kerkgeskiedenis. Hierop volg 
'n geanimeerde en vrugbare diskussie. 
Mnr. B. Fouchée, superintendent van 
Pretoria-Noord, lei die volgende on- 
derwerp in ,Organisasie”. Hy wys er 
op dat predikante deur hulle beroeps- 
brief, ouderlinge deur hulle bevesti- 
gingsformulier en ouers deur hulle 
doopbelofte, verplig is die kinders te 
onderwys in (Gods Woord: Kinders 
vereis meer arbeid as groot mense. 
Die boer wat sy lammers verwaarloos, 
sal nooit skape hê nie. Ons Sondag- 
skoolarbeid is nie genoeg intensiël nie. 
Ons kan nog veel van andere kerke 
leer, b.v.: Die onderwysers het by ons 
nie seggingskap in die bestuur van 
sake nie. Hy sou aanbeveel dat kom- 
missies dié werk sou doen wat nou 
deur die gemeente en ring-superin- 
tendente gedoen word. Hy is ten 
gunste van kleine Sondagskole op die 
plase en beveel aan dat ouderlinge, 
elk in sy wyk, vir hom sal beyver om 
sondaskole te stig. 

Die Saterdagaand-sitting was van 8 
tot 10.80, voorwaar geen kleinigheid 
vir die wat die heel vorige nag in die 
trem deurgebring het. Maar die en- 
toesiasme was sê groot dat niemand 
vaak gekry het nie. Na gebed en lied 
gaan ons elk na ons losiesplek. En 


DE LOOR 


Hierdie naam waarborg U Eerste Klas 
Kwaliteit op gebied and Brood, Koek 


en Beschuit. 


De Loor's Bep. 


PRETORIA, POSBUS 124. 


'n Gerieflike Tuisplek vir ons Bevolking 


is die 


RESIDENSIE HOTEL 


(Eiendoms) Beperk 
185, SCHOEMANSTRAAT, PRETORIA. 


Bus 548. 


'Foon X0163. 


Spesiale Eeftmale. — Privaat Kamers vir byeenkomate. 


Tariewe Grootliks Verminder. 
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o! wat het die -gasvrye gemeentelede 
van Pretoria tog vir hulle uitgesit, 
om ons korte verblyf so aangenaam 
moontlik te maak. Hulle verdien elke 
woord van dank deur die voorsitter en 
skriba uitgespreek. 


Die Saterdagmêre-sitting het begin 
met die sing van Ps. 105:8 en 5, die 
lees van Ps. 27 en gebed deur ds. 
Prinsloo. Op wenk van die voorsitter 
word besluit om `n brief van dankbe- 
tuiging te rig aan die Nederlandse 
Sondagskoolvereniging vir hulp ons 
verleen. 


Nu is ds. Prinsloo aan die beurt om 
te spreek oor die K. J. V. Die werk 
is nog in sy pionierstadium. Ons kerk 
tel nog maar vier sulke verenigings. 
Die van Potchefstroom is die oudste 
(4 jaar) en die mees bloeiende. As 
ons nie ons kragte konsentreer op die 
jeug nie, gaan die jeug vir ons kerk 
verlore. Dis veral na die aanneming, 
dat ons jongmense van die kerk af- 
dwaal. Hulle lees hulle Bybel te min. 
Op die K, J. V, kry hulle gereeld 


Bybelonderrig. 'n Ander moeilikheid 
is, dat die meeste gemeentes nie 'n 
saal het nie. Bybellesing met ligbeelde 
en opleiding vir Bybeleksamens word 
sterk aanbeveel. Ons moet ook, soos 
die ander kerke, ons jongmense aan 
die werk set, hulle moet 'n prakties 
Christendom beoefen. Hulle kan help 
in die sondagskool, krankes en armes 
besoek, kollekteer vir die weeshuis, 
stigtelike lektuur verkoop, mense na 
die kerk bring ens. 

Na die gebruikelike bedankings 
word die kongres gesluit met die sing 
van Ges. 65 vs. 4 en gebed deur ds. 
Prinsloo. 

Besluite. 


dd 
Hierdie kongres spreek die wenslik- 
heid uit dat die Sondagskoolonder- 
wysers meer seggenskap sal hê in 
die samestelling van die Sondagskool 
sy bestuursvorm. 


2! 
Hierdie kongres spreek die wenslik- 
heid uit om C, d, Vs opterig en be- 


DIE HERVORMER. 





















S. STEENEKAMP, Werksbestuurder. 


Ondersteun 'n Suid-Afrikaanse Firma, 
2 DE KORTESTRAAT, EE Jo ans, 








Transvaal Monumental Works 
(Pty) Ltd 
vir alle soorte monumente in 

marmer en graniet. 


Vertrou u werk toe aan een van 'Trans- 
vaal se oudste firmas. Ons is fabriseer- 
ders en direkte invoerders van graniet- 


Tekeninge uitgevoer en kwotasies koste- 
Die materiaal 
beste en ons werk word gewaarborg. 


Ou gedenktekens tot u volle tevredenheid 


Spesiale pryse aan lesers 





en marmer-gedenktekens. 

loos. 
wat ons gebruik is die 
vernuut. 


van ,Die Hervormer.” 





R. Miller, Kaapstad. | 
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Die Beste in die Land. 
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noem 'n kommissie van drie persone, 
waarby die Kommissie vir die Jeug 
nog twee sal voeg om 'n konstitusie 
op te trek om ter goedkeuring aan 
die Alg. Vergadering voor te lê. Die 
kongres benoem mnr. B. Fouchée, 
mnr. S. J. Botha en mevr. ds. Eras- 
mus. 
3. 

Die Sondagskool-kongres versoek 
die HoogEerw. Alg. Vergadering be- 
leef en dringend om voorsiening te 
maak vir die publiseer van 1. uitleg- 
Sondagskool-lesse vir onder- 


gings van 

wysers en 2. sake van belang vir Son- 
dagskool en Jeugwerk, tiels in By- 
voegsel an ,Die Hervormer”. 


1. 


Die Sondagskool-kongres versoek 
die Ale. Vergadering om vir die 
Kommissie vir die Jeug die reg te gê 
om vir besondere doeleindes subkom- 
missies te benoem uit lede van ons 
kerk, wat staan in die praktyk van 
die jeu 

5. 

Die kongres besluit om alle drie jaar 
te vergade r, vér die sitting van die 
Me. Vergadering en wel in Johan- 


ne RE alsvnde meer sentraal. 
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RUSSELISME `N 


Die Drie-eenheid met spesiale 

lem op Christus 
In Ed; Scirptures” 
é Ru ol at Christus ,;: 


(God. as 


as blote 
'n be- 
hoorsaamheid tot 


Dus volgens Rus- 


mens verhoog is tot 
loning 

di lood toe”. 
eel is Christus 


erhoog van mens 


tot God. Maar as ons nou lees 
Filip. 2 vs. 6 dan vind ons daar: 
,Hy wat in die gestalte van God 
was”. . Volgens Russel sou ons 
dan eientlik daar moes gelees het: 
“Hy wat in die gestalte van `n 
geskape wese was”. Maar 'n ge- 
skape wese en 'n God is tog nie 
dieselfde nie, en die Bybel se: Hy 
was van Goddellike gestalte, en op 
ketterse wyse se Russel nee: 'n 
geskape wese. 


En as ons nou nog lees Filip. 2 
vs. 7 dan vind ons daar: ,,Hy het 
homself ontledig deur die gestalte 
van `n diensknek aan te nmeem”, 
d.w.s. Hy, wat volgens vers 6 van 
Goddellike gestalte was het nou `n 
menslike gestalte aangeneem, en 
net soos ons geword, uitgenome 
die sonde; m.a.w. na sy terugkeer 
na die hemel neem Christus weer 
sy Goddellike gestalte aan. Russel 
se mee, Christus was `n geskape 
wese, en eers na sy goeie loopbaan 
hier op aarde is Hy tot God ver- 


hoog. Is dit opsetlike skrifver- 
draaiing? 

Russel sê Christus was `n blote 
mens en het toe God geword, 


maar die laaste gedeelte van Filip. 


2 vs. 6 die sê: ,,Hy het dit geen 
roof geag om God gelyk te 
wees nie”, d.w.s. as hy dit 
roof geag het, dan sou Hy 
gemaak het soos 'n roofdier 


wat nie van sy roof wil afsien nie; 
Christus egter het daarvan afge- 
sien en het die gestalte van `n 


dienskneg aangeneem, en waarvan: 


het Hy afgesien? Natuurlik van 
sy goddellike gestalte. En hoe 
duri Russel nou kom beweer dat 
Hy geen God was nie! 


In 1 Kor. 15 vs. 47 lees ons: 
Die eerste mens was uit die aarde 
aards, die tweede mens is die Here 
uit die hemel”. En as ons sê 
,Here” dan bedoel ons daarmee 
tog sekerlik nie 'n geskape of `n 
basterd wese nie. Nee, selfs die 
kleinste kind weet dat die benoe- 
ming Here op die Godheid betrek- 
king het. Paulus sê, so was Chris- 
tus namelik `n God uit die hemel, 
maar toe Russel sê mee, Hy het 
eers later sy Godheid hier op aarde 


kom verdien — en dan koop ons 
nogal soms van die boekies waar 
hy hierdie onverantwoordelike 


dinge verkondig! 


In Joh. 1 vs. 14 lees ons: ,,En 
die Woord het vlees geword”. Nou 
kan ons vra: watter woord het 
vlees geword? Wel, Russel sou 
dan wil sê: dié Woord wat God 
geskape het, maar weet u watter 
woord? . . . Dié Woord waarvan 
Joh. 1 vs. 1 sê dat Hy reeds al in 
die begin was, by God en self God 
was. Dus die Woord wat vlees 
geword het was nie 'n geskape 
wese soos Russel en sy boekver- 
kopertjies vertel nie! vs 


In Jes. 7 vs. 14 lees ons: , Kyk. 


'n maagd sal swanger word en `n 
seun . baar en hom Immanuel 
noem”. Nou wat beteken die 
woord Immanuel? Russel sal wil 
sê: dit beteken: 'n blote mens met 
ons, wat later God geword het. 
Maar is dit so? — elkeen weet tog 
Immanuel beteken God met ons. 
En as in die voorspelling sy naam 
aangegee word as God met ons, 
waar kry Russel dan die reg om te 
sê Christus is maar 'n geskape 
wese wat sy (Godheid hier op 
aarde kom verdien het! 


In 1 Tim. 3 vs. 16 lees ons: 
,God is geopenbaar in die vlees”, 
m.a.w. as Christus sy verskyning 
hier op aarde maak dan sê 1 Tim. 
eientlik: God openbaar hom nou 
aan die mense as die Soon. Rus- 
sel natuurlik sal sê dit is 'n ge- 
skape wese wat hom hier open- 
baar. Maar nietemin die kerk wil 
sig graag grond op Gods onfeil- 
baar Woord, en daarom Sê ons 
ook maar op kinderlik eenvoudige 
wyse dit Timoteus na: dit is God 
wat sig geopenbaar het in die 
vlees en ons laat Russel maar staan 
wat sê Christus was `n geskape 
wese, en ons gooi ook maar die 
boekies van Russel so een na die 
ander in die vuur en mors geen 
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Die volgende boeke verdi 
U volle aandag. 
Koop hulle aog 

DIE AFRIKAANSE DROOMBOEI 
'n komplete Droomuitlegger. ” 
verklarings van drome ent 
tekens, benewens Waarseggery 
teeblare, posseëltaal en blomt 
2/9. 

DIE HART VAN DIE MENS. 
'n Tempel van God of 'n werkpl 
van die satan. 1/8. j 

GROOT BYBELSE PRENTEBOER 
48 Gekleurde prente van 
en Nuwe Testament met byskrif 
van ds. W. A. Joubert. 3/9. 

ONDER VRAAGTEKEN. 
`n Verhaal uit die lewe in ag 
buurte van Kaapstadt. A/-. 

SONDER GOD IN DIE WER ELI 
'n Verhaal vir Oud en Jong @ de 
Fannie Eden. 4A4/-. 

MOEDERLOOS. 

Deur Fannie Eden. 4A/-. 

DIE PILGRIM SE REIS N A DIT 

EWIGHEID. 
Deur John Bunyan. 4/- 

DIE JUWEEL UIT 'N OOSTE 

TEMPEL. sd 
Deur Konstant Kamerling. 3/- 

IN DIE WOESTE WESTE. 
Die lydingsgeskiedenis va 
Dorslandtrekkers, deur J. J 
loo en J. G. Gauché. 4/- 

LEKKERKOS. Kook, Koek, Rese 
en Koekversierselboek vir SA. I 
mooiste en beste. wa e 

PLUIMVEEBOERDERY. 
Deur 'n praktiese plui 
Sterk aanbeveel deur die 
inspekteurs. 7/-. 

DIE BREEDE EN SMALLE 
Gedruk in baie kleure op dit 
groot 25 x 19 duim. 1/9. 

Al1 hierdie pryse is DOSVrY. 





verdere geld op ander nie, Wê 
Gods Woord is ja en amen en 
die boekies van Russel nie! 


———b— 


Korrespondensie. 


Geagte Redaksie, 

Dit 1ê nie in my bedoeling om m 
'n pennestryd te wikkel met broed 
Campher oor private kommunie m 
Net 'n paar woorde tot verduideliki 
van my standpunt. Vereers % 
br. Campher verseker, dat ek gesk 
het met kennis van al die arg me 
wat hy aanvoer. Ek handhaaf egte 
standpunt, omdat ek dit as skrift 
lik beskou en in volle ooreenste 
ming met die opvatting van ons 
ders, soos ek dit histories in my 
tikel uiteengesit het. Hierdie g 
het br. 


Wel wys hy op Hand. 2:45, maar 


Campher nie aangeraak 


br. Campher, dat die uitnemend 
kommentatore in hulle uitleg 
daardie teks onderling verskil? 
vin b.v. ontken, dat die broodbré 


| 
| 


30 Mei 1934. 
EE N 


van huis tot huis identies is met Nag- 
maalsviering. Kan dit nie ewegoed 
slaan op die destydse gebruiklike lief- 
demaaltye nie? Maar neem aan, dat 
dit op die Nagmaalsviering sien, wat 
bewys hierdie teks dan? Niks, want 


— en dit vergeet br. Campher — in 


daardie eerste dae van sy bestaan was 


| die lewe van die pas gestigte Christe- 


like gemeente nog ongeorganiseerd: 


| die ampte was nog nie ingestel nie; 
naas die sewende is ook die eerste dag 


DIE HERVORMER. 


van die week gevier; die gereëlde ge- 
meentelike samekomste op die Sondag 
in `n spesiaal daarvoor bestemde ge- 
bou is eweëens van later datum. Alles 
was nog in wording. Wil br. Campher 
terugkeer tot die nog ongeorganiseer- 
de toestand van die christelike kerk 
in die eerste dae van sy ontstaan? 
Br. Campher kan Hand. 2:45 maar ge- 
rus uitskakel as bewysgrond vir sy 
redenering. En waar kom die br. 


voorts daaraan, dat `n oue vandae of 


kranke afgesny word van die ge- 
meente as aan hom geen Nagmaal tuis 
bedien word nie en dat die sodanige 
dus aan homself oorgelaat word? En 
waar vind die geagte br. enige 
skriftuurlike grond vir sy stelling, 
dat, omdat iemand baie vir die kerk 
gedoen het, hy daardeur reg op pri- 
vate kommunie ontvang? Dergelike 
Nee, Christus 


het die Nagmaal ingestel as 'n ge- 


opvattinge is Rooms. 


meenskaplike maal vir Sy gemeente 


Ee Rae ee We ee ee ee 
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Die Dokter 








BLOTE 


Om die afwesigheid van Maagsappe te verontagsaam is. blote dwaasheid. 
volle mediese geleerde, dr. Langdon Brown, verhaal die geval van 'n vrou Wie se maag 
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is Bewus van 


Rooi 


ondersoek en getoets was en bevind werd sonder Maagsappe te wees. 
aan Maagkanker oorlede, so-ook haar dogter, en aangesien sy self behandeling gesoek het 


Haar 


'n Swak Maag is nie 
Speletjies niel! 


'ndien u iemand is wat gebore is met 'n 
swak maagvoering, dan 
bepaald in gevaar om allerlei ernstige 
maagkwale te ontwikkel. 


, So Alledaags soos 


Dr. William Macadam verklaar dat die 
voorval van mense gebore met swak 
mae wat onbekwaam is om genoegsame 
Maagsappe te voorsien, net ,,so alledaags 
is SOOS rooi hare." 


Elkeen het 'n Maag 


Die maagvoering moet Maagsappe voor- 
sien waarmee die kos verteer moet word. 
Gebeur dit nie, sal u gewis aan Slegte- 
Spysvertering ly wat alleenlik genees kan 
word deur die vervanging van die 
normale Maagsappe. 


D WAASHEID 


maaanprlEl 


Gevaar 


verkeer u 


Hare ” 


Die talent- 
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Haar moeder is 
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roe dit te laat was, het sy ook daaraan beswyk. 


KENTEKENS.—Gevoe! van volheid. Opbring 
“n mislikheid. Maagwerkings. Winderigheid. 
Knop op die Maagkrop. Verlies van eetlus. Lome- 
righeid na maaltye. Opbreek van slegte winde 
Pyn tussen die skouerblaaie. Gekraakte tong. 


BEHANDELING.—Koop VANDAG 'n botte 
van die beroemde DR. HEINZ MAAG DRANK by 
u naaste apteker en gebruik dit na elke ete. 
Akkordeer dit met u, dan is dit 'n bewys dat daar 
'n tekort van Maagsappe by u is. U kan dan die 
dosis vermeerder om seker te maak van 'n behoor- 
like behandeling. Dis noodsaaklik om vir 'n 
geskikte tydperk aan te hou met die Maag Drank— 
vandaar die vermindering in prys vir 6 bottels. 


PRYS.—Die DR. HEINZ MAAG DRANK kos 
“s. 6d. per bottel of 6 bottels vir 30s. by alle 
aptekers. Onthou dat as daar 'n tekort van 
Maagsappe by u is, is geen ander behandeling van 
enige baat nie 


TE a G DOELE EE 


eina Maagdrank vervang die Maagsa 


U HET GEEN KANS NIE! 

Diegenes wat verkies om maar, soos hulle dit 
noem, 'n bietjie Slegte-Spysvertering te verduur "' 
waag meer as wat hulle weet! Dit word nou 
aangeneem in die mediese wêreld dat die volgende 
kwale dikwels in verband staan met die afwesigheid 
van die Maagsappe : Dodelike Bloedarmoede, 
Kroniese Tongontsteking, Rumatiese Gewrigsont- 
steking, Asma en Maagkanker. 

Waarom sal u al hierdie siektes waag ? Dit is 
tog so maklik om 'n bottelvol van die DR. HEINZ 
MAAG DRANK te kry en te gebruik. 


GETUIENIS. 

Geval No. 96.—Mnr. H. H. Herbst van Kaapstad 
het 'n ,,ondersoekings-operasie'" ondergaan vir 
Galstene. Aangesien daar niks gevind is nie, is 
daar 'n kort-sluiting in die Kleinderm gemaak. 
Die pyn en Ingewands-aandoeninge het egter voort 
geduur—so is daar weer geopereer en 'n gedeelte 
van die Maagkrop uitgesny. Die verbetering was 
bloed-weinig. Na 'n behoorlike toetsmaal by 'n 
spesialiteit is daar 'n totale afwesigheid `van 
Maagsappe gevind. Die pasiënt gebruik nou die 
DR. HEINZ MAAG DRANK en sy gesondheid is 
redelik goed. 
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Hoofpyn 


(Genees 








Min mense besef hoe maklik hoofpyn 
genees kan word met 'n bril. As U 
las van U oë het, aarsel nie om U 
0ë te laat toets nie, want ernstige 
voute mag intree, wat herstelling 
moeiliker sal maak. 





Raadpleeg 


A.R. DE VILLIERS 


F.S.A.OA. 
by die 
Tudor Optiese Instituut, 


wat vir U die beste deskundige raad 
sal gee, en U die noukeurigste aal 
ondersoek. 
255 Kerkstraat. Pretoria. Foon 72. 
Daeliks tussen 9—1 en 2—B. 








Van ERKOMS | 


VERKRYBAAR IN 
ALIE PRYSE 


VANAF 1/- PER LB. 


B. Van ERKOM Bep. 


205, Pretoriusstraat, PRETORIA, 














P.K. Bus 149. 


M. J. GASS 


Horlosiemaker, Juwelier, Graveur. 
Vir 80 jaar met die firma Schultis, 
Schwar & Kie, Bpk. 

6 AFRICAN ARCADE — PRETORIA 
Alle werk vir 12 maande gewaarborg. 
Ekspert in Kronograafs. Repetisie- 
holosies en Horlosies. Pêrels en Krale 
herryg deur 'n Ekspert teen laagste 
pryse. Ou Goud en Juwele word ge- 
koop teen hoogste pryse. 


Die Arcadia Hotel 


Pretoria. 











Omvat alles wat 'n besoeker verlang. 
Ruime slaap- en sitkamers, ingerig in 
moderne styl”. Pragtig gelê, ruime 
gronde. — Eersteklas tafel. 
DIE BESTE IN PRETORIA. 
Eenmaal besoek en U kom weer. 
60 slaapkamers. 12 garages. 


H. DENIK, Eienaar. 
Foons 2205 en 0093. 


Beatrixstraat. 
(Naby Uniegeboue.) 








BOERE ! BOERE 
Stuur julle Room na die 


OU TRANSVAAL 
KOELKAMERS 


wat al 34 jaar staande is en wees 
versekerd van eerlik en opregte be- 
handeling. 


Transvaal Koelkamers, 


9 Jacob Mare Straat, Pretoria. 
Bus 448, 


DIE HERVORMER. 





hiermee die Paasmaal, 


— vergelyk 
wat deur die Nagmaal vervang is, en 
die Bruiloofsmaal van die Lam, wat 
op sy beurt weer die Nagmaal sal ver- 
Matth. Vark 22 l6 


vang, 26:29, 


Openb. 19:7,9. Ons moet ons nie deur 
sentiment laat lei nie, maar deur die 
Woord van God. Vir die orige verwys 


ek terug na my artikel. 
N 
Dankie vir opname, ens., 


Daniël F. Erasr is. 


EE TOERE RANK GES ER Se Ee EE EE N EWENEENS EEN 





VERLOWING. 
LOURENS — KRUGER. 


van mnr. d 
PA 





aggashoek, 


Mabaalstad, het goed gedink om 'n 


goue bandjie om die vinger van Aggie 
laaslike onderwyseres, te sit 


rtrek om werksaamhede 






ler omgewing te aanvaar. 


VERLOWING. 
MALIE LAUBSCHER, 

Bus 119, Vereeniging, en 
LOUIS VOLSCHENK, 
Opsigter, irrigasie skema, Vaalbank- 
dam, Viljoensdrif, maak aan vriende 

-inne bekend dat ons verloof is. 


HUWELIKSBEVESTIGING. 
Aan familiebetrekkinge en vriende 
word bekend gemaak dat mej. 
ANNIE WULFSE 
van Pretoria, en proponent 
CG. $S. van H. STEENEKAMP 


gaan trou, D.V., op Saterdag, die 2e 
Junie 1934, in die Ned. Herv. Kerk te 


Pretoria. 





DOOCDSBERIG. 


Na 'n gelukkige egverbintenis van 
37 jaar is op 20 April deur die dood 
van my weggeneem my teergeliefde 
eggenote en ons moeder 
SUSANNA CATHERINA CAMPHER 

gebore Joubert, 
in die ouderdom van 55 jaar 9 maande 
en 11 dae. Na 'n smartlike lyding van 


twee maande, wat sy geduldig met 


rtroue op haar Heer gedra het, het 


en kalm met `n glimlag heen- 


geraan. 


Ons dank God vir haar lewe, So 


mooi en vol dienende liefde. 


Ons gun 
weer aan 


Totsiens, liewe moeder. 


u die rus. Eens sien ons u 
die Hemelsekus. 

Die bedroefde eggennot, 

J. Campher en kinders. 
Lambert en Johanna 

Strydom. 

Frans en Bellie Campher. 

Klein 


Bertie en 


Jannie, 
Marie. 


inders: 


Gedruk deur die Minerva Drukpers 


Bepk., 269 v, d. Waltstraat, Pretoria. 
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IN MEMORIAM. 
`n Jaar van stille smart is verby se- 
dert die heengaan van ons liefling 
ANNA 
op die le Mei 1933, maar ons gun 
haar die rus. Wat is die wond nog 
bloedend, Heer! Ons sien haar graf- 
fie; sy leef nie meer, haar plekkie is 
leeg, haar stemmetjie is stil, ons 
swyg, O Heer, dit was u wil. 
Die bedroefde ouers, broers 
en suster, 
J. en A. Briedenhann, 
Jannie, Andries, Hannes, 
Tilla. 


15 Mareestraat; Potchefstroom. 





IN MEMORIAM. | 


13 lange jare is virby en met be- 
droefde harte dink ons terug aan die 
onvergeetlike mêre 21 Mei 1921, half- 
sewe, toe van my weggeneem is my 
dierbare. seun. en broer, 


BAREND: JOHANNES LOTTERING, 


in die jeugdige ouderdom van 28 jaar 
en 9 maande. 


“Ek is stom, ek sal my mond nie op- 
maak, want U het dit gedoen.” 


D. E. en S. J. @uinn. 


Fochville. 





PAK 


Bestel Vandag 








Bestaande Uit: 


1 Suiwer Wol WITNEY 
Kombers, wit met blou 
rand, vir dubbelbed. 


1 Suiwer Wol 


enkelbed. 


Wit Onderkombers, vir 


dubbel bed. 


1 Wit Onderkombers, vir 


KONTANTPRYS - 55 


enkelbed. 











WITNEY 
Kombers, wit met blou 
rand, vir enkelbed. 


1 Grys Wolkombers, vir 


KOMBERS 


van 





Posbus 4558, 


KombeEersE 


Deposito en Twee Paai 
mente van 17/6 elk. 


STUTITAFORDS 













IN MEMORIAM. 
Op 27 Mei sal dit 'n ME 
ons afskeid moes neem vas On 


liefde eggenoot en vader 


P. G. J. OBERHOLZER 


in lewe ouderling van Stand 


Ons mis hom baie, maar ons 





hom die rus van harte, 


Weduwe M. @ 
en kinders. 


"|. 
me 


k 


Standerton, 
27 Mei, 1984. 


KOPIE 
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MES je di 


JOHANNESBUË 


